سه 


1 لا 560322160 معع5 535 [3لا 73 15 1 
50000 طع3ع2656 5 وواناعع1ام0ن) تالا ورعكاه0/١‏ 


“أنا.51130.6010 1 126 1 . لالالالانانا 


»16 01 غامن/لا 1 01مملا5 6256م 


:2211601 لأونامالآ 5نا 011ممنا5 /إ[11 3 انوع 01 الوظلت2 تأوناماطا 0002316 10 0306نا عط©طا ده عاأناان) 


ل01كمم م ع زمعع8 © ين لع جنات إسماضس 


2 انالا 20151121101 20175211 ,0تناوصط ذا امع1م51أنع) ,عع31321نان لا 0ع1آما ذا ,لإضوم لامك ]011 م-101-أ0م م 


5 
ع 


2 معجم مصور رشاشة فيكر و 


© من العقدة العلامة )١(‏ 


1 از 303 و61615الا رع أداء 12 راربا 
5 ظ 01 ظ 
46 يل لا , .اناا ر1أ-303 ,مم1 رومت أصسهقو 


0# 00 37 0 17 
00 5 


| لابجوز تداولها خارج الجيش | ام 
١‏ ا ضيبي .نمه مسسماة 


نشرتها مديرية التدريب العسكرى 


وزارة الدفاع بس بغداد 
15 ظ 
مطبعة الجيش | 


ع ١‏ ىر ايه -.. حو رو دبك ب اااي مدان سنالك 
ع 00107 ١‏ د وكا يد ديزي اعم ا 
ددن ١‏ ك5 24 ل الى . 
7 3 1 الآ 
ره رو 10 
ا 0 


كراسة رسمية 
رقم ١/1/‏ 
معح مصور رشاشة فيكر 1-2 
؟*” من العقدة العلامة )١(‏ 


1 عا تال ,لأ 303 ,5 مامزلا ,ع مااع ها ,اانا 
لل 
8 4 أرجأ ,.6. أ ,رأ-303 ,0مم11 ,رونأ أ اناه لة 


لايجوز تداولها خارج 


الحمة ١‏ 
نشدر تها مدير به التدريب العسكرى 
وزارة الدفاع - يقداد . 


١ /اة‎ 


مطبعة الجيشس 


| 


ع ف تو ب 


ممه 


نا ع كيلم لاع يا 


يان 


3 7 
١ 010 1‏ 
321 ف سس جه 1 ب 
3 سس مجع عسبيء. 2-1 
١ . 5 : ١‏ : 
: ط 3 
ظ 
100 2 + و عايض + زا حمر ماري وو ٠.‏ >" 55 
ار ل ناءي د ل اج ١‏ 
١‏ . مضي عب ذا ! 4 7 7 
١ .‏ ص 
٠ ١ 4‏ «< 
1 : ' 9 
- حّ 9 3 5 
5 59 
: 0 ع 
: 5 1 
٠ ١‏ 
لوي 


امنا لد ينها 


السبيج 


الاقسام الرئيسية لرشاشة فيكرس عيار ٠+‏ 9/ من العقدة 


. اسسم المادة 8 ١‏ ٌْ ظ الحرف 


صندوق نابض كتلةاملاء السبطانة]: 
حاصرة مزولة الموجه وغيفتتلاكفك 
ماسك الغطاء الامامى 

السدنلية ‏ الْمٌطْلَاء الامامى 

الغطاء الخلفى والبكرة 

كتلة الغلق 

موصلة كرة الفوهة 

صفائح القلاب الجانبي 

قبضة النصب الخلفية 

بكرة نابض لولب التنظيم وزاويسة 
الارتفاع 

الزلاقات أوانيوّن البخار 
حاصرة الاتجاه (ب) 

جهاز الإرتفاع 

مزولة الاتحاه والسيقان 3 
السيقان 


<م 0 ٠.‏ © 3 نع 24 ١‏ بج بت ب انإ ب لا جم و 


الملحوظات 


الشكل ( 4 ) 
؟-- السطانة غلامة ( © ) 
>< البهن 
3 زر العتلة 
/ا العتلة العلبا 
م زر المخلب 
1٠١٠1١‏ مسسمار محور لزر المخلب 
١:5‏ مسسمار مغلق للعتلة 
6 المخلب الامامى العلوى 
٠١‏ المخلب الخلفى العلوى 
<> زلاقة العلامة )١(‏ ظ 
إْ 5 نابض المخلب العلوى الرقم )١(‏ 
8 نأض زر المخلب 
8" صندوق العلامة )١(‏ 
ا الجزء الامامى 
»> اللسان الخلفى 


حل 


"١ 
5 اانا‎ 


5 6<ا8م5 عع ؤناء 8 01810016 


4 
جد 


الايمن العلامة )١(‏ 


١ 
3 


ا حك يو ب و0 


ت اسم المادة رقم الصنلنف 
الشكل ( 15 ) 

١‏ همزولة حاصرة السدادة 2 ان 
العلامة ( 5" ) ١‏ 
+ كيلة”المحور التبلامة (1) لا ع لوقه 
: لولن سبيت 0 0 الوه بلاجارانا 
“1 الاك ليد الس | 04م [[ت مون 
حا الشداقة -215552 ا ا 
١‏ اققراة انع العلامة )١(‏ 221 
1١‏ اللمكسفة إل تكلبية ؛ كبن 601/1 
15 لذن التمست مهم - لإخاراب) 
١‏ 8 تست حاصرة السيدادة ١م‏ لاظ 17ب ١١‏ 
؟؟" الغخلاف العلامةٍ )١(‏ اكد للا 1 
13" نخاس فاصل مساقة المحوبر لآهدء.ء. 01/0 ا 
6" اضفيحة السفل العلامة  )١(‏ | دوب (01/812 ١‏ 
١‏ صفحة غلاف المغلاق 7 31 لاس 1/112 

الاسشر. العلامة )١(‏ 0 
8'" صفشلتحة غلافة المغلاق الا ام 01/810 ظ 


8 ع2 [م 


تلذاكفةت اعهقمق_ ع تعععقة_ ؟7عاعمم8 31ا0ا5 امام 


عجشم م سس سيم ل سس مس م ست 


ظ تْ اسم المادة 
ص 
ظ الشكل ( 0 ) ظ 
ٌْ 5 وإثنال عتسقة امل 01 ” - وبق 
برشا الصفيحة الكدد --80ة | 224 كر/017 
٠‏ برشام الصفشبحة الخارحجية السترى 50 2 0 
١‏ برشمام الصفيحة السفلية ل ل 
٠١‏ برشام الصفيحة الخارجية 8-3 7 1 ند د 
١‏ برشام الصفبحة الخارحية اليمنى م/م 017/810 
واليسرى 
1 برشام هوقف ماسيكة الغطلاء| 535 95217 
الامامى 
8 هوقف العلامة (5)لحامل الركيزة)| 57١‏ 00 
2 آنزلة ذكرة ناض الصتشيون! 95١٠م‏ ([أ01/2 
الامامى 
ْ 05 تنماسكة ع )17 
مسان يع ١51‏ 18/4 
5 سنتاد |7 كلامء --200 !ا 
16 عطاس "أ هلام. 01/82 
ظ اين ع عبرو 0 


7 د 


102 0 ١ 39 


0 24 2 


ن اسمم المادة رقم الصنف ١‏ | الملحوظات 


الشكل ( 12 ) 

ب لبنلة تزاف-15 1 كلد ه١٠‏ (01/81[1 

28> طُشسهوق 3 عضن12) 5 

6-- معاد فلي حقو 617814 

5 ا ثيان التبية ا-ق يمره :1810نت 

9 + أكللاف يعات 0 

محافظ وبء.٠2‏ 01/04 

017 151925 +الواسن‎ ١١ 

ماد ؟45< (0178[1 

-22-2 اشر ) ظ عم كلامت 

5 دواع /الاء. ثن/1) 

017 خرن‎ <١ حلقة الرأس جلاء‎ ٠١ 

15 عات عع من نات 

ادي 01/04 

+" حمالة ٠م ٠ 01/0 ٠‏ 
5 حاضرة العلامة )١(‏ +برد 0171912 2 ظ 
/1»» غطاء العلامة ٠ ١ 01/0 2-1١ )١(‏ 
4 برشام الحاصرة أده عفرت 721 ظ 


ش 0ك لس وي بجت _ سوام م ميسو + سب وبوووجي وو سمو توت سا سس سس مجو سس سس ١‏ ييه جزل سس شد 0 جو 


ُ ظ (] م6]دام 
ظ 0ع آلزمقة_ م لازدنات_ 6.ن 


05 


حت | ات 00د ١‏ ويد - حصن 3 حون صضد 
صو سحو سج ارود وا« سه 


ت اسم المادة رقم الصنف ظ الملحوظات 
الشكل ( 8 ) ْ 
5 لخديس الداد عكد. 001/219 
6“ غطاء العلامة )١(‏ + 5ى 020 <([0178 
سل ]| هماء + 01/81 
8 مسيمان محورق /ا١م٠‏ «01/812 
5 مسمار الغ[ | !ااا 6م ([ظ01/8 
ا هدك زاوية الارتفاع لل 
م دك الغطاظ 0 ار كه (9597051 
5 إذكة النطاكءا الرنتى 1 ([ سر 
٠‏ يماب 80© الغخطاء الآبسة والاتمن ٠.5551‏ 017/084 
نايض الغلق 1 غ81 
نابض العلامة )١(‏ متعم 810 017 
نابض قضيب الز ناد ظ ف سبمة 5 
شسلسلة الفواع. الراقع )١(‏ 2 ع٠‏ لكت" 
سلسلة الذراع الرقم (؟) عبيية + 017006 
كر ْ دا 61/610 
منمان معي االسطة - 01 
+؟5 مسماز مكرة السامفاة قزر بتقرااياك 
١‏ يست كجمءعة كي 
> ميل الرقم 6 ده 61/81 
8 مسعمار النحافكل :م ([/01 


56 ع8ؤلاع 8 8علا0© ممعم 


الشكل ( 2 ) 

3 نخاس م<ور العتلة الحانية 

؟ -الغعتلاف 

6 نأيبضن غطاء الماسك 

5 المفرغ العلامة )١(‏ الرقم (؟) 
-ماسنك برم الأزن | 0' 

م تالاضن 00 

عتلة القذاف الايسز "الرقم (؟) 
عتلة القذاف الايمن !ارقف (؟) 
١‏ العتلة الحانبية ( غتله المقرغ ) 
مسمار ا'أرمئ الرقم (؟) 

١‏ المسمار المغلق 

سلجاو مشت الز ناد 


5١5‏ مسناز 

؟”> العسماز تنبست غلاقى" الاسطر آنه 

6 «الظفسر 

لاقن 

8 النابض الرئيسى ( نابض الغلق)) 
الرقم (؟) 1 


9 الزناد ( مرجع الادرة ) 
اسطرانة ع ا شق العلا 
5 مر جع الظفر 


20130 


ت اسم المادة 
الشكل ( 07 ) 

*“ الغلاف الخارجى العلامة )١(‏ قر بكرت 01 
مت الساسيلة ( 6روحتشات ) موك . 86185505 
5 السيهاء الشلوا 9ع .م17 
لا ٠‏ كلاب ( جنكال ) /1 ٠‏ 01/810 
4 . صاهو له ميت السيقاد ا لظ /11) ١|‏ 
٠‏ المخروط الاهامى العلامة (؟) الى . (17/151.) | 
١‏ غطاء العلامة ( ١‏ ) مددء (01/8[1) ا 
القيس ا ا ل 
٠١‏ الغدة الرّقم )١(‏ العلامة )١(‏ 6لاب؛ ا ([0178) ا 
6 حشوة ظولها ١6‏ يارد 5ا ١١‏ 0171810 | 
١‏ صامولة الفحص العلامة (؟) :لال/ا. . (01/8[1 
1 + هيات الحفظ ب مر ١‏ 1 0118/4 
لاد *.3/ا ما 01/8 


بيب ب ل ا ا 0111ؤذ51 


لظ 


و)ع21|م 


42721-81186027 اامة 


تت اسم المادة رقم الصئف الملاحظات 


الشكل ( 11 ) 
القلابالعلامة ( ١‏ أ ) /لاءة.ء ‏ 01/04 
8 المسمياو وى 017/8510 
5 + ماشيان العقدية لل 017 
٠١‏ عتلة القلاب | «1/8© 
8 الؤذد 1 ٠‏ *6ء 01/0 
9ه مشلمان مشبج«اللؤلب»” 2171510 
١‏ الضضشححة «المشترق العلامة  ١)‏ 89 6724 
الرقم )١(‏ ظ 
5# امقس 7 ٠5م‏ (01/81 
5 العاوين الاس ه/ا.م ([21/8) 
5 الصفيحة .اليمنى |الشرقع) (|] ؟٠ة٠‏ 01/08 
العلامة )١(‏ 
8 التابشن الاتضن عء*هء ‏ 01/08 
_ صاتؤلة التتكليم «الاء (601/81 
:31> القضيب العلامة )١(‏ هءه. 01/04 


ه» القضبيب العلامة )١(‏ دم٠وء‏ 6 لن0 


عادر ليسي 


»المم© ع وع7مام عمر؟ 


١/ 


أنصسيم المادة 


الشكل ( 3 ) 

البدن العلامة )١(‏ 
الاسطوانة 

الفرشة العلامة (؟) 
كلاب الامان العلامة )١(‏ 
القبضة 

الرأس العلامة )١(‏ 
محبس فرشة التزييت 
العتلة 

الخلتب 

قتسشهار مخلب المحور 
عتلة قضبب الز ناد 
مسمار محور عتلة الرمي 
صامو لة4 الفحص 


1١ 
امار الا ات‎ 


3 


مسممار العلامة 979 


مسمار كلاب الامان 
مسسمار مشت العلامة (؟) 
المدك 

النابض العلامة )١(‏ 

ابهام تغط لعتلة الرمي 


رقم الصئف 
7/5 (01/81[1 
> (01/1) 
/ا05): (01/81) 
م؟د. (01/51 
+0 (01/81 
؟عخه.- 01/04 
5< 0175817 
معه.ء 01/044 
و-ه. ‏ 01/042 
٠له.-)‏ 01/04 
وولاء ([01/8) 
0/5 (01/8[1) 
اكد 01/04 
/ا/لاة ١‏ 012/4 
5 01/81 
8" 01/81 
-:١‏ ([/01 
؟زه.- 017/04 
#ؤوء 010162 
:١غ‏ (001/81[1) ١‏ 


| لعغ]ج8|1 [ ْ 20-6 


ت اسم المادة | رقم الصئف2- | 


الشكل ( 16 ) 
أكرة مسسان ريه 07 عه 
038 لولب العلامة )١(‏ هزه * :017/4 
5 هسسأ ك3 حك 01/2 
هه مسمار الملزمة ؟ه8/ 01/81 
48 كلاب" الراسن جذة٠‏ :0186 
15 الغالق دؤه. ‏ 01/04 
٠٠١‏ الشعيرة لبو 12819ب 
75 البدن العلامة (5) عق 01/1غع2 
.١/‏ زر الموقف الضغط الغطاءالعلامة(١)] ٠31594‏ (001/8[1) 
١‏ غطاء ضاغط | ه ٠.‏ ([01/81 
٠‏ الغطاء العلامة )١(‏ لكه. 01/04 
"١‏ قطعة مسننة العلامة )١(‏ اود 1ن 
9 نافذ. عمودية 7 ( 17/05يى 
؟'>:3 مسنن مخروطى العلامة (؟) ٠م٠٠‏ (01/8[1) 
6" لولب الغطاء الضاغط العلامة ٠-٠9٠٠ ])١(‏ (1/8[1) 
5 نولب خلى 21082 يقلن اللفروطيى]| .95-١5‏ (1/81) 
٠‏ العلامة )١(‏ ظ 
> عنايض المسنن المخروطىالعلامة ٠.905١ ])١(‏ (1/81) 
ا محسس نايبض غطاء الضاغط +495 «01/81 
٠‏ صفيحة متدرجةاأرقم(؟)العلامة(١)]‏ 55م ([01/8) 
١‏ اللؤلب السكق", ” 5 ([01/8) 
”3 اللولب العلوى 1.٠و‏ 1/13 
“3 الموقف العلامة (؟) 06 <01/812 


و ب اليا 8 1 7 


© 1366م 


اواك _الاعولاه1 8 /لاعوى5 .ولا 7دنازمم معلذاوم؟ ععولع 
285 1 ' 


0 


اسم المادة ' رقم الصئف 


الشكل ( لآ ) 


البدن العلامة )١(‏ :017/8302 
بكرة الطوق ه:-٠‏ ([1/81© 
مسمار الحاقتظل 1 با + !ا 85 018/4 
البكرة (01/8[1 
الزلاقة العلامة )١(‏ ١651م‏ (01/81 
صامؤلة صندوق: نابض البككرة|] *09١٠م/‏ ([01/8 
. الخطاف 4 (<١ا01/81‏ 
صامولة العلامة )١(‏ 01 617 
نابض العلامة )١(‏ مكه.ء 01/04 
اسطوانة /الاهء ‏ 01/04 
رأس لولبى 0 ٠‏ 01/0 
صمام الزلاقة ١ه‏ 01/0 
محبس التنظيم الرقم )١(‏ +059 ([01/8) 
محبس التنظيم الرقم (؟) ٠-5‏ [(01/81 


2 


0 غ118 كلقة؟7؟ 8 5عملاذ + 21 0 


7 16 0 12 3 1 


للرأس المتقاطع 


2 


ت اسم المادة رقم الصنئف 
الشكل ( 11 ) 
5 - +الكقلة«السسزئ ٠/1‏ 
-- للولب يه 
] كتلة تمركن يمين الرشاشة ارقف 
4م سلسلة ذات ”> حلقات م. » 
8 حلقة مغلقة يلف 
٠‏ حلقة (1) حرق 
١‏ الحمالة لخر 
1# تنلسلة ذاق ١‏ ظلقات وم » 
"١1‏ سلسلة ذات ؟" حلقات با ؟ 
»٠‏ مسمار حافظ فولاذى #2 »ا ١1‏ | ٠١٠0؟؟»‏ 
لايصدأ 
59 محبس الشف 
.و" نخاس 6 
57 الرأس المتقاطع ع" 
4 السلسلة العبنية 6 
9 السلسلة الحلقية لمر 
#2 مسياد حسافظ لن اا الرلس) 2 ؟؟ 
المتقاطع 
8 الحبس القينى اللدؤثار الفصفخ] ١517م‏ 


الشكل ( 37 ) 


زاك 

نخاس 

ريشة ( ليطة ) 
صامولة 

صامولة اللولب 

مؤشر الارتفاع 
صامولة الارتفاع 
مسمار الموقف 

لولب الارتفاع 

لولب الارتفاع الخارجى 
صامولة ١‏ 
قاعدة الارتفاع 

دولاب الارتفاع 
ريشة ( ليطة ) 

عرؤة 

مسمار 

ريشة ( ليطة ) 

عروة 

مسمار 

ديات قاعبة الارتفاع 
مسمار تؤلادق 11ا 1" 
لاضية - 


اح 


أ إطئ؛وام 


م 0 اا ا 


فاظن :تي شد<<|] اسن 


4س 


اسم المادة رقم الصئف الملاحظات 
الشكل ( 2 ) 
مسمار فولاذىي + 2*ا ٠ *: ١‏ 113/110 
لاإيصدأ 
صفيحة 95> (01/81 
غطاس المؤؤشر »>> (01/81 
نابض غطاس المؤشير جم -7171317© 
البدن 6 01/81 
صفيحة الدرجات هوم 01/81 
سطح الحلقة وخ 017/81 
سطح الحلقة وده.- 01/04 
لولب تثبيت الحلقة اع 01/812 
لولب تصفير الدرجات اس 017/1817 
قاعدة اللولب 2 017/1813 
لولب قاعدة الحلقات + 01781 
مسمار فولاذى لايصذداً] 51م 113/110 
١ ١‏ 
7 
صامولة لولب قاعدة الحلقة 017393-77 
عتلة ربط السيقان الامامية 1 و6 
مفصل ١‏ 01/88 
برشام الاسطوابات :1 01/8 
خف :5 (01/81 
اسطوانة 0.١‏ (01/81) 
خف -017111 


لك 


بهم ٠‏ امه 


ا سي 6ك 0 


عن كمع ا مهم اثلا مم0 88م" ظ 


د جه 7 0-5 


11> 
جح 


يا ا 2 د 


أتممم المادة 


الشكل ( © ) 
برشام الاسطوانات 
الخف 
سماو وق 
المفصيل الا سد 
المفصل الادمن 
الخفب 
الاسطو انة 


٠‏ القرص 


المدقة . البد عد 
امامرلة 


الخلفى 


ا مفصل الساق الخلفى 


معو وسو * 


اسم 


رقم الصئف 
01 
خب 017/811 
؟-.61 (01/81[1 
1١‏ (01/81© 
ار ا ا ا 
الا 7 21 4 مك 
اخ يي مامه 
1 01/88 
016 
017812 
ااه 01735 
62 
125112 
61/822 


03 


١ 


1 


١ 
١ 


77 


34 
, #٠ 
| 


0 
ْ نانش قرصى 
086 


صفيحة الفاصل الامامى الايمن 
| صلفيحدة الفاصل الحلفى الايسر 
صفيحة الفاصل الخنفى الابمن 
برشام صفيحة الفاصل الخلفى 
لولب تثبيت صفيحة الفاصصل 


صاماة 


مسسنمتكك فقولاان لاتوشن ندا 


ل 
0 
23 و 


شكلم 2 


الذل 


حععب؟ 


محسس صامو لة مفصل السيقبسان' أءس؟- 


الامامية 


عدب - ياه 


3 


50001 


الشسكل - 


61/01/1 (| خاصة بموجه العلامةة | ه++‎  عارذ‎ “١ 
1/0 يه ظ و‎ 
017 011 1 البدن‎ > 89 
1176/1111 45 مسسمار مخروطى فولاذى زر‎ #4 
017/011 سا2 ا‎ 8 
2 لولب الرقم 5 كا لالاوم  04 له‎ ١ 
160/1]  1١9٠- |)3( زجاجة فقاعة الكحول العلامة‎ ١١ 
010/01 ١ ١ غطاء الفقاعة‎ ٠6١ 
* حامل الموجه ارخاايت هع‎ ١ 
0-1٠ لولب فولاذى 1 ا‎ "171 
ذأه/22‎ ١١517 لولب فولاذى واشرى الركس رقم]‎ 1٠١/ 
ظ اجو‎ 
1176/1115 7 مكبس نابض مجموعة الى‎ 4 
ملف منفرد‎ 
كلالب لولب المقود ا الاي‎ 65 
017/0 الطوق ف‎ ٠ 
01/810 3 هسمار تثبيت‎ "١ 
؟>»» صفيحة العابر د لمااسة  ع ان‎ 
0/01 1١9 02 صامولة‎ "5 
01/011 لولب هقنود العابر لا‎ "5 
| النابض 011 الل لان‎ 21 
8176936 و كلوق -- م‎ 
01/011 015 محبس تقييد الصامولة و‎ 
لولب_المقود‎ 
خلج 6ه‎ 


ش 0 ل 
1 
, ا 
ب 2 


اسم اكادة 


حامل حلزون الموجه 
كلاب زاوية النظر 
حاصر 5 اعستكاه اكد قفيص 
قرص ظ 


طبل زاوية النظر 


ل اسيم الصسئف 


سام 
١1؟‏ 
فر 
تلدع 
|المتض 


- 


01/21 
00/21 
01/611 
600/211 
1/71 
601/1 


5 


اسم المادة 


السكل 2 


طبلة زاوية النظر مع الصاموثة 


طبلة المسدس 

طبلة المسدس مع الضاموله 
القيضة 

رأس , 

سان حك 6 0000 

فقاعة مع زجاجة محلول 
غلاف 


لولب 

عتلة طبلة زاوية النظر 

عتلة متحركة 

عتلة التسوية 

عتلة تسوية الموجه 

عتلة تسورية الموجه مع الصاموله 
صاموله تشبيبت جاصره مدار 
مسمار محور الله اليتحر كة 
مسمار حامل المحور 

مسمار محور لسان التصفير 


مسبيياز مرجع هميسمار محور الحاملأ ه/7> ١‏ 


مسمار مقيد الاحتكاك 


لولبٍ حاصره مسمار المسجل 
ف صضحة تقببك المَرص 


غطاس نابض حامل حلزون الموجهأ 557 


لولب تنظيم القرص 
لولب الحاصرة 


>»٠‏ لولب تقييد الاحتكاك 


ت اسم المادة ظ رقم الصئف اكملاحظات 


00 


ا ب ا م 01/01 
؟ + * لو لبيه.:غلق غنظلة . التسورية: اب 1011-1 | 0" 


6 حشوة عتلة التسوية - السمسك : 35م 01/810 
؟٠٠*و*‏ من العقدة 

65 حخشوة عثئلة" العف نلك اموت ١‏ 1106م ١‏ انترضر نه 
+.-وة من المقة 


١ ' أاكشاطظ‎ 1 


ت اسم المادة 
' 90 , ل < 
30 محوز الحاصره .ع١‏ 
عام له : ١15‏ 
9 3 
0 مسمار فولاذى ”7 ظ 4 بارا بس ١‏ 
ب" عم 
0 محبسسن | 
0 محور حلزوث المواحه 6 
77 ِخَلِرزْونَ المحوز انض 
0 لضامولة نحاستية + اك 
/ ميحسس نحاسي +1 - 91 
لا كابمن محافرلة العقييه ١‏ 
١‏ نايبض عتلة متحركة ومقيد 7 ١‏ 
الاحتكاك 
19 نايبض 12 
٠١‏ نابض حامل .ال جه حبايا 
١‏ نابض جامل حازود الموحه ١/1‏ 
قلا نابضظيلة السبس للفراع المتحرك| علارا 
١/‏ بابض حامل ميحور الليزود /ا/ا ١‏ 
١‏ نايبض تصغبر الليان ١‏ 
1١5‏ صاموأه زاويه النظر وطبلات ١8‏ 
المسدس . 

2" طتامولة مكتؤل طبلة ذزاوية المظر ١‏ 
د؟ صامولة محورالذراع المسلاكة ١/6١‏ 
ومقيدة الاحتكاك ء' ' 

51 صامولة معحور صفبحة القرص : ١‏ 
> صاموقلة تقسضت عتقلةة متسر كة ا 
معد عله عرية 0 لشن ١‏ هذا 
ه:" مسمار محور الحامل 1 

تت 279 ب 


رقم السئف 


00111 
,وخ 


دع /طتو | 


26000 


01/0 
ان بهن 
205 
262/2 


01/11 
01/01 


ا 
01/0 
01/0 
01/0 
00/01 
الا 0 
00001 


010211 
الاك 647 
20 
ال 


01/1 
0011160 


اسم المادة 


محسس نابض لحاصرة التنظيم 
دولاب متحرك لمحور الحلزون 
فولاذ مطاوع الرقم 1 
دولاب حلزون القرص 


دولاب 'خلزوني لحناصره دار 


الموجه 
لولب. الوقم 1614 2 
لولب الرقم 4 يا 
حلزون الموجه 


مسمار: دائري من الفولاذ المطاوع | /757/ 


2 أذ 


2 


5 


01/810 


د لض" ب حصمم ا 6-2 


9 لوظيية لصفتحة المدرجة ااعلنا 0 


“0 ولي "المامض 
5 نابض ايسحر 
. نابض ايمن 


اسم المادة رقم الصنففه الملاحظات 


0 الشكل /إ/ا 
(تعيناطم مكتقة الرشاعية (يكرسا 15 201/581(0/2 ١‏ + 
٠“‏ ؟وء من العقدة العلامة ( )١‏ 
؟ 2 نايضى التوازن العلامة )١(‏ ماني ([61781 < 
*20 السنطانة العلامة (؟) ه٠٠‏ ؛ (01/8[1) 
: #قاعدةه + كعرء من /التقدة لي 7 ان 
الرشاشة » العلامة )١(‏ ' ظ 
الام 515 
ل ظ ابشضدك ردت 1" 3 
الرتض ث/ى 0 51/51 
١‏ مميحبس 251 
7 ادق ثذظ/51 
٠١‏ ملعقة 252172032 
5 7الواقك ٠8‏ انشلظ217 
لكيش 5ه..٠‏ 821/88 ٠‏ 
6. صندوق الموجه العلامة (») و .6171300 
68 لحكزاك 5 > بان بن 
د لالكدون تفخف التسوءة ا اوجسة اااي 017011 
الرشاشة العلامة )١(‏ 
1؟. صندوق الآلات الفكتقة العلامة | +16 --017872 ظ 
535 -الصندوق الاحتياطي + (018[1 
5" صندوق الأقسام الصغيرة 6 زر . 627191 
0 صندوفق الآدوات الاحتياطية العلامة! م١‏ 617/810 
590( : 
+5 صندوق الادوات الاحتياظية العلامة] ٠.٠١59‏ ([12/8) 
ف ظ ظ 


ت + ١‏ كانه 


« 


ذا 0025501 


فرشاة العلامة )١(‏ 


الراس العلامة )١(‏ 


1111111177 


صنفيحة ماء سبعتها غالونان 


صندوق حزام الحمل العلامة(*) 


01/810 
01/810 


6ل 


ت 


سا يح مم به 


اسم المادذج رقم الصثئف اكلاحظات 
الشكل ل ظ 

غلاف نضيدة 3 05111 
صندوق المزيتة العلامة )١(‏ 01/81 
غلاف العلامة )١(‏ 4 ([01/8) 
غلاف السبطانة الاحتياطية ومروداً ٠-١5٠0‏ (01/8[1) 
حزام التقوية ٠/9‏ 01/08 
قلاف ظ 01/0 
عيالة الكدى ع اليك دع هك 2 
مقبمضص ٠ ةر١ ٠‏ 01/0 

مزلاج 0-١‏ ك01/04) ٠‏ 
الصفيحة السفل كمه.٠ ٠‏ 0178 
لولب نحاسى ذو رأس مسطح 00 01/04 
يع م ْ 

م8 

نابض الصفيحة ٠+‏ 004 
مزلاج الصفيحة ٠.0:‏ 01/04 
لولب تحاسىذو رأسمسطح 68ام| 12175 61/62 
الصفيحة العليا وره.ء ‏ م01/0 
لولب التثبيت كمه.٠‏ 01/08 
'قفيص 4 3 61/81 
كلاب الحقيبة ( 55م 61/82 
قفيص [01/1 
مزواة الميدان لرشاشة فيكرس/8 6 ١‏ 01/05 
“ا٠*كوء‏ من العقدة العلامة (9؟) ( : < 
غلاف العلامة (؟) مع حمالةالكتف| ٠٠54‏ 01/118 


2 أه 6 


١ : اع 8 | ف‎ 61: 7 
١ | أ ص‎ 00 
لذا‎ 
١ ّ لاد‎ 4 
١ 5 / 
١ 7 نَ‎ 
١ 7 
1 ٠ 
26 59 
11 


اسم المادة 

الشكل 72 
مانعئة الوميض لرشاشة فيكرس! 7*9 ([01/8 
؟"٠*كوء‏ من العقدة العلامة )١(‏ ظ 
سلسلة “ذات +:احجدى ‏ عشيرة -حلقة 5 ([01/8) 
مالىء ٠-5‏ 01/04 
خطاف © ريب ادن ا 
خطاف 8 خاص 

حلقة الحمالة ككد ([1/8) 
اللوحة المدرجة العلامة )١(‏ لاده.٠‏ 01/8 
حاصرة اللوحة المدرجة له 1/4 
نحاس ٠-٠-5‏ 01/04 
مسمار تثبيت لولبلوحة التثببت| »1/١‏ 01/810 
لولب لوحة التثبيت ا 01/810 
مسمار التقاطضلع 0-1 01/0 
لولنية. تنبيت نايض |الصاموله ؟/ا؟. (01/8[1© 
موقف اللولب ؟/1؟. 01/04 
سداده >3١‏ فلن 
لولب المجنح التثبيت /1؟ ما ظ/01 
نايبض الصاموله 352 01/810 


“ناه حك 


53 


220 )مر 


2 


© 1 


اسم المادة وقم الصنف الملاحظات 


الشكل 2 258 


. مقياس فحص الصمام الرقم (1)6! ٠١4١‏ 01/51/11 | 
. العلامة )١(‏ 
مقياس فحص الصمام الرقم ٠/5 ])١(‏ 051/1 


)١( العلامة‎ 

مقياس الابرة الرقم " العلامة(١)! 1٠١+‏ 01/51/11 
مقياس . فحص عتلة القذاف الاسرا| 5٠١‏ 01/51/11 
الرقم (؟) [ 
مقياس فحص عتلة القذاف الايمن! ١١‏ 01/511 
الرقم (؟) 

مقياس فحص الظفر العلامة )١(‏ | لا 1 01/51/11 
مقياس فحص الزناد العلامة ١٠١0 ])١(‏ 01/511 
مقياس فحص القلاب العلامة ٠١5 ))١(‏ 01/51/15 


نسي المادة 


الشكل ).24 


١865 هقياس فحص السداد ه5و+- من]|‎ ١ 
هن العقدة‎ ٠ العقدة و ه555 ر‎ 
1١ العلامة‎ . 
١85 هقياسس فحص السداد 58هو٠ هن(‎ 2" 
العقدة العلامة لا‎ 
١م/ هقياس فحض السداد 1ه ر٠ من]‎ 3*4 
العقدة العلامة ا ل‎ 
١ا/ه هقاس فحص السداد 5و٠ منا|أ‎ : 
1١ العقدة العلامة‎ 
١71 مقياس فحص السداد المركليسي]|‎ ٠ 


العقدة العلامة ١‏ 

71 مقاس افيين السيد ركعلبك)؟؟؟ 
5 وء من العقدة و ٠٠1‏ ؟رءمن 
العقدة العلامة ١1ل‏ 
مقياس فحص كوالسدادالعلامة١] ١1/5‏ 
مقياس فحص السداد م /07 1١‏ 

الهلامة ب " ل 


مقياس فحص السداد المسطلح ؟" 
العلامة ١‏ 


> حدم 


7 هل 


ف © سه 


01/11 


01/11 
0511 
0/51 


)5 1/1 


0/11 


0121/1 
01/11 


))1/1 


5508|65عععم - 


م وءعدام 


الشكل 1 لم 


قبضة ‏ يد المطرقة 


ارايو - اإليانة < 


ضصندوق 


زاوية الحصر 
حاصرة المضباح 


در يام ااي 
سلسلة 5١‏ عقدة 


ولشت 2 
القرص 


قرص ورقي ابيضن 
زجاجة المصباح 
قبضة (الصنندوق) 


سلك كهر باثي مرن هزدوج غير 
محدود الطول سمائب ‏ 


أسلاك 


قضيب المفتاح 
مرود لوحت 


عسكت 


حزام حفظ القرصصس 


حزام حفظ الشوكة الارضية 


حزام الصامولة 


يفقاح 


تماق ايك 


مع الموقاف" ‏ 


6 (01/21 
+6١‏ (01/11 
5هلامم ([0178 
مالم ([01/81) 
اد اف را وو 
*للالم (01/821 
١5‏ 60/1/115 1117 
انا ا 01ت 
6/55 01/82 
ا 017413129 
كلام (01/81[1 
5 1/851 
١م‏ (1/21) 
؟ لام (01/81[1 
*'5لالم ([1/81:) ١‏ 
ككلام ([017/81, 
الم (1 1ن رةه 
8 01/1 
١دلالم‏ (01/282[1 
9كل/ام 01/8212 
011025 
/اءلام ([01/8 
ا م م 
(01/1 
٠هةلالم‏ ([01/821 
<< [([0178 


25505 


0 شرعع جام [ 


الشكل 18 لم 


زحاحة فقاعه الكحول العلامة )١(‏ 


اغطلاء 
. و بلي و 
مسمار مخر وطي فولاذى -- 20 


سداد 


مخروط 

غطاء العلامه )١(‏ 

صاموله التنظيم 

لولب. تنظيم مجال فوهة الربط 
العلامة )١(‏ الرقم ٠ )١(‏ 


وتد ١4‏ عقده 
سداده التطهير العلامة )١(‏ 


١ 
١ 


176/11 
00/0011 


5 5ه 170/1111 بآ 


9 
5 


. 6 


١ 4 
١ 7 
١ 
٠ 1248 
٠ 680 
٠ ؟' /بإا/ا‎ 


| اع ه. 


5 6 


٠‏ /بابباع-؟ 


لالحلا 
"5١‏ 
كار ؟" 
؟اة ؟" 
؟"ء ن ؟ 


7 ذخ د 


01/1 
01/111 
60/111 
601/1 
01/11 
60/11 
01/80 
. ©1780 

01/80 
621/80 


01/810 
01/81 
01/810 
01/810 
01/810 
0 
' 01/81 


سيو ب 


الشكل “إلم 
51 القضيب السفلي ٠ؤه.-‏ 01/084 
+* صفيحة 0 ممرة٠‏ 01/04 
4" برشام فولاذى 5-»ا_- ها ١‏ 1176/1/15 
5 شوءلة ” ظ مه.٠‏ 01/04 
/ قرس +؟ه؟ ([01/8 
6 ولب ذو رأسمستدير الرقم (؟1) ]| 2؟:5؟ ‏ ([1/8) 
.8" م ش 
يد /احه 2 01/04 
ااا ف هسب هعة- 01/04 
١‏ صاموله لوه 01/04 
3٠١‏ صامولة مجنحة 5١‏ 22/2135 


5 محبس نتابضى ( واشر ) 9 176/1115[ 
51١31] 1١  ةمالعلا  ريفصتلاة“صخاش ٠١‏ ([01/8) 
5 الحلظة اضيب سداد ال اف 00 ١‏ اا 


العلامة 5 
٠١‏ الرابظط 5-18" ناظ /01) 
١6‏ الرابط 1 01/81 


69 حافظ فرهة السبطتانة لرشاشة] ه559 (1/81) 
فيكرس ّ انو ٠‏ من العقدة لعقدةالعلامه 


6 
قبل 8ه 21788 
4“”» "فانيلة تنظيف ١؟ه.‏ 21/88 
.+ ؟#دايقالة ؟كه. 521/88 
7 حبلن . 21/88 
ظ 535057 ينطة الرق ؟ - 61755 
ع ل - بنطة الرقم ه - 0178123 
ظ ال 


15 6550م 


اسم المادة رقم الصلف الملاحظات 
الشكل 86 
قحي المسظيف لماعي واو ميد 01812 
: من العقده العلامة (ه) 
5 بامة؟ ‏ (6021 
الطوق و 01/81 
مقبيض 1 2 
صامولبه 55 لال 61 
لشيتب كه -01511 
مسظرة منزلقة العلامة (5) مده 61810 
مسطره منزلقة العلافة (5) محم - م6 كت 
مفل لالب كبير العلامه(١)‏ عبية؟ - 611 
مفل لوالب صغير العلامة )١(‏ ا ا 
مفانا ح محال فقوهه الريط العلامه | "5515١‏ (1/81) 
)0( 
فتاح دعننيا العلامة (؟) 5ك تلطب1ائى 
خرطوم مطاظى ذو اربعة طبقات ؟#/ا55 (01/8[1) 
للنجارة -- عقدة 1 قدم 
غطاء 1 فن/01 
3 + ذن/01 
ولب تثبيت السدا /1 9 01/810 
وقب 5 صنو1 عه 
صداء ولاك ([01/8 
نايض الغطاء 1 3. / 01 
سلك نحاسى - -297018 
محفظة ظ - 6017/81 


ألم عءعدام 5م 
ئ 5 2 5 


5218 ونا" 4ه 
كن ١‏ > يوورة > + 


0 عقاراج )ةق ]زإ6با4ة 
ا 


باب ؟ عع م جوع 


ب 


9 

م8 1 ١‏ 9 
1 
1 ا 


ا 


05 


سس وو 


. 
01 
”7 
2( 
إى 5-7 
6 سورع 
هه 
ذُّ 
حت 
يو 
٠‏ 
١ «٠‏ 
5 ُ 
لععسس وسية 1 4 4 


سم جا ع سسا لاو سسحت سوسوي سي 2 جد اه ل مسوم مس تتا سنا هاكح أ ةس ا 1 


سه 


1 لا 560322160 معع5 535 [3لا 73 15 1 
50000 طع3ع2656 5 وواناعع1ام0ن) تالا ورعكاه0/١‏ 


“أنا.51130.6010 1 126 1 . لالالالانانا 


»16 01 غامن/لا 1 01مملا5 6256م 


:2211601 لأونامالآ 5نا 011ممنا5 /إ[11 3 انوع 01 الوظلت2 تأوناماطا 0002316 10 0306نا عط©طا ده عاأناان) 


ل01كمم م ع زمعع8 © ين لع جنات إسماضس 


2 انالا 20151121101 20175211 ,0تناوصط ذا امع1م51أنع) ,عع31321نان لا 0ع1آما ذا ,لإضوم لامك ]011 م-101-أ0م م 


